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TO: THE DIRECTOR, THE INFANTRY BOARD. 
HEREWITH DETAILED RECORD OF TESTS 
RELATING TO THE ABOVE PROJECT. 


WILLIAM P. O'NEAL, Jr. 
Major, Infantry, 
“ACTIONS CHIEF, TEST SECTION —— ——— — — 
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Knife, Throwing, in Closed Position. 


Figure 1 
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Knife, Throwing, in Throwing Position. 


Figure 2 
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